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2. COM O QUE ESTAMOS LIDANDO? 


No final de 2024, moradores dos Estados Unidos reportaram um fog anormal tanto em 
comportamento, como em distribuição — chegando até mesmo alegar que dois terços do país 
estava coberto por fog e que esse fog trazia consequências como doenças, criaturas e resíduos 


sólidos. 


A reprodução da história fica por conta do portal OVNI Hoje 


(https://www.ovnihoje.com/2024/12/31/nevoeiros-estranhos-estao-aparecendo-nos-eua-e- 


Figura 1: reprodução da história. 


“Nevoeiros” estranhos estão aparecendo nos EUA e Europa 


KR | N3m3 em 31 dez, 2024 


Compartilhe este artigo com a galáxia! 


0900900000 


Tempo de leitura: <1 min. 
> Ouça este artigo... 


Pessoas nos Estados Unidos e Europa estão reportando que nevoeiros estranhos 
estão aparecendo em suas regiões. Mas não para por aí... 


3. O QUE É “FOG”? 


O termo usado para descrever o fenómeno misterioso é fog, traduzido a partir de agora 
para nevoeiro. Um nevoeiro é um aerossol, que denota a suspensáo de partículas de um 


sólido ou líquido em um gás, geralmente o at. 


No caso do nevoeiro, as partículas sáo gotículas de água ou cristais de gelo. 
Nevoeiro ocorre quando vapor d'água — ou seja, água na forma gasosa — condensa, 
passando para o estado líquido. Nesse momento, moléculas de água combinam para 
formar pequenas gotículas de água que se movimentam no ar conforme as correntes de 


vento. 
Há vários tipos de nevoeiro: 


= Névoa de convecção se forma quando ar úmido se move em direção a uma 
superfície fria, fazendo com que a água passe para o ponto de otvalho e se 


transforme em nevoeiro. 


= Névoa de irradiação se forma quando o solo quente, durante a noite, libera calor, 


fazendo com que a o at na superfície se resfrie até a saturação. 


= Névoa de encosta ocorre quando um terreno em declive faz com que o ar esfrie ao 


levantá-lo, chegando até a saturação. 


= Névoa frontal é associada com frentes frias e quentes, causada por chuva caindo 


sobre ar frio e estável. 


4. NOS ÚLTIMOS DIAS, COMO ESTAVA O NEVOEIRO NOS 


ESTADOS UNIDOS? 


Uma pesquisa no Google Trends 


(https://trends.google.com.br/trends/explorePdate=today%203- 
mécgeo=US&q=fogé&hl=pt) revela que as pessoas começaram a se questionar sobre o 


nevoeiro por volta do dia 26 de dezembro de 2024. 


Figura 2: pesquisa nos últimos 30 dias. 


Interesse ao longo do tempo Ó & o < 


ALAN a a E 


fog 50 


Para saber como o nevoeiro se comportou, precisamos realizar um mapeamento entre 
os dias 25 de dezembro de 2024 e 1 de janeiro de 2025, usando a função específica da Ventusky 
(https://www.ventusky.com/?p=39.7;-102.0;4&l=clouds-fog&w=off). 


Figura 3: função da Ventusky. 


ás Nuvens 


Tipo: Nevoeiro 


Isso resulta em um video feito para a transição 2024/25, disponível em 


https://imgur.com/a/vxAoir3. Ele mostra que, de fato, os Estados Unidos passaram por 


momentos em que havia nevoeiro em parte do país, mas que essa cobertura jamais chegou 


a dois terços, e que os nevoeiros se formavam e se desmanchavam ao longo do dia. 


Figura 4: momentos de maior intensidade em cada dia para 2024/25. 


5. ESSA INTENSIDADE É NORMAL? 


Podemos, ainda, checar anos passados. Para 2023/24, encontramos o vídeo em 


https://imgur.com/a/jFIJkQw. Para 2022/23, encontramos o video em 
https://imgur.com/a/EGhAu50. Assim, nevoeiros são normais nessa época do ano. 


Figura 5: momentos de maior intensidade em cada dia para 2023/24. 


6. POR QUE É DITO QUE DOIS TERÇOS DOS ESTADOS UNIDOS 


ESTAO COBERTOS POR NEVOEIRO? 


Isso ocorre porque não ha uma noção de não-continuidade temporal e espacial. 
Considere que alguém da Flórida comente na internet que há nevoeiro no momento. Pessoas 
na internet assumem que (a) há nevoeiro em toda a Flórida e (b) há nevoeiro do 


momento da postagem até agora. 


Por esse raciocínio, de fato, chegaríamos à conclusão que dois terços dos Estados 
Unidos estão cobertos por nevoeiro. Mas isso é falso porque (a) não há nevoeiro em todo 
o estado, apenas em certas posições, e (b) o nevoeiro dura algumas horas do dia, 


talvez, mas não necessariamente, reaparecendo no dia seguinte. 


7. POR QUE O NEVOEIRO TEM UM CHEIRO RUIM E CAUSA 


PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS? 


Pessoas reportam sair de casa durante o nevoeiro e sentir um cheiro ruim. Cheiro é 
produzido por moléculas que também acompanham o particulado presente no 
nevoeiro, talvez diluídas nas gotículas de água. Um estudo da poluição do ar nesses dias 


é de nosso interesse. A Ventusky também é de nosso interesse nesse caso. 


Figura 7: escala de poluição da Ventusky. Escolhemos PM 2.5, partículas menores que 2,5 
micrômetros. 


Substância: PM25 lia 


O vídeo para 2024-25 se encontra em https://imgur.com/a/2WQYtvi. Nele, vemos 


que há poluição sobre as mesmas regiões em que há nevoeiro. 
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De fato, a inalação de PM 2.5 (https://pmce.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4740125/), 


além de possuir um cheiro ruim, causa diversos impactos no sistema respiratório 


humano, como irritações nas vias respiratórias. 


Além disso, a própria inalação de um nevoeiro comum e não poluído induz tosse em 
pessoas saudáveis, conforme descrito em 


https: //www.sciencedirect.com/science/article/abs /pii/S1094553902903597, 
Figura 8: trecho do artigo. 


Inhalation of ultrasonically nebulised distilled water (fog) induces cough; however, the 
receptor type(s) mediating this reflex are poorly defined. In humans, cough threshold 
can be determined by inhalation of progressively increasing fog concentrations; the 
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8. AS IMAGENS DE NEVOEIRO ILUMINADO MOSTRAM UM 


NEVOEIRO COMUM? 


Parte dos vídeos publicados mostram o nevoeiro misterioso durante a noite iluminado 


com uma lanterna. Em https://www.youtube.com/shorts/MxuSP5IpEy4, vemos um teste de 


lanternas em um nevoeiro. Notamos que é perfeitamente normal que um nevoeiro tenha 


uma grande densidade de partículas se movendo em direções arbitrárias. 


Figura 9: lanternas em um nevoeiro. 


@MikeDancy Inscrever-se =) @MikeDancy Inscrever-se Oia Inscrever-se [O aa inscrever-se 


Testing three throwers on a foggy night Testing three throwers on a foggy night Testing three throwers on a foggy night Testing three throwers on a foggy night 
#flashlight #thrower #fog #flashlight #thrower #fog #flashlight #thrower #fog #flashlight #thrower #fog 


Agora, comparamos com as filmagens de nevoeiros misteriosos presentes na internet. 
Nenhuma delas foge do esperado para um nevoeito comum e, portanto, náo trazem 
evidéncia de qualquer fenómeno anómalo. Na tabela nas próximas paginas, mostramos 


links e imagens de videos publicados na internet. 


Figura 10: nevoeiro comum (https://x.com/BGatesIsaPyscho/status/1874138111254368540). 
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Figura 12: nevoeiro comum (https://x.com/BGatesIsaPyscho/status/1873607682189586759). 


Figura 13: nevoeiro comum (https://x.com/Fynnderellal /status/1874310172384154079). 
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Figura 14: nevoeiro comum (https://x.com/RealDonKeith/status/1873951193980141863). 


This “fog”... 
Does not look like fog. 


J 


KTOK 
spfphotegraphyfi 
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9. AS IMAGENS DE NEVOEIRO A NOITE MOSTRAM UM 


NEVOEIRO COMUM? 


Uma busca no Google por nevoeiros antes de 2024 traz como um nevoeiro se parece 


durante a noite, e como luzes são tefratadas por ele, como em 


toad-imagem-toyalty-free/1444952404?adppopup=true. 


Figura 15: nevoeiro na Alemanha em 2022. 


gettyimages 


Credit: iiievgeniy 


Assim, outras imagens que não trazem particulado trazem, somente, nevoeiros 


comuns. 


Figura 16: nevoeiro comum (https://x.com/Jxzro /status/1873933798318236108/photo/1) 
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Figura 17: nevoeiro comum 
(https://x.com/TunaNo Crust/status/1873899967745843273/photo/1). 


Figura 18: nevoeiro comum (https://x.com/Conancote/status/1873617929390145824/photo/1). 


Figura 19: nevoeiro comum (https://x.com/WallStreetApes /status/1873929264954736878). 
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10. AS IMAGENS DE NEVOEIRO DURANTE O DIA MOSTRAM UM 


NEVOEIRO COMUM? 


Da mesma forma, podemos saber como um nevoeiro comum se parece durante o dia, 


como em 


mornings/65-af432e08-32e1-4448-a763-84ffab025757. 


Figura 20: nevoeiro em Maryland, em 2020. 


Assim, outras imagens que não trazem particulado trazem, somente, nevoeiros 


comuns. 
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Figura 21: nevoeiro comum (https://x.com/manialolita/status/1873902484139520442/photo/1). 


Figura 22: nevoeiro normal (https://x.com/conservativ3ant/status/1874068645372190854). 
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Figura 23: nevoeiro normal (https://x.com/ Yolo304741/status/1874197274034921599/photo/1). 


Figura 24: nevoeiro comum 


(https://x.com/BGatesIsaPyscho/status /1874132175140118862/video/1). 


a 


can someone explain to 
me why in Manchester 
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Um vídeo (https://x.com/WallStreetApes/status/1874171338900070506) traz um 


nevoeiro anormal na Flórida. Esse nevoeiro parece fumaça e, de fato, houve um pequeno 


incêndio na região no dia (https://www.facebook.com/reel/718321653539802). 


Figura 25: nevoeiro anormal. 


thehappyalieng 
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11. POR QUE O NEVOEIRO NÁO PRODUZ GOTÍCULAS NO PARA- 


BRISA DO CARRO? 


Um vídeo (https://x.com/SuePearFL/status/1873759663461671071) mostra um 


nevoeiro que não produz gotículas no para-brisa do carro. 


Figura 26: vídeo em questão. 

é Sue Pear #MAHA @ 

@SuePearFL 
Pay attention. Fog should have moisture. | just drove through thick fog — 
which by definition is when water condenses and creates tiny water 
droplets. ALL MY LIFE, | had to use windshield wipers in #Fog. Not 
anymore. This is dry chemical fog. Driving 30+ minutes in fake fog. No 
windshield wipers required. Video 12-30-2024 Mississippi. #mswx 
Wake up! #WeatherManipulation #WeatherWarfare @WesWilliamsll 


@wdamrex 


Traduzir post 


Fog appears when water vapor 
(water in its gaseous form) 
condenses. During condensation, 
molecules of water vapor combine 
to make tiny water droplets that 
hang in the air. Sea fog, which 
shows up near bodies of saline 
water, is formed as water vapor 
condenses on bits of salt. Fog is 
similar to, but less transparent than, 
mist. 


Porém, a depender da densidade do nevoeiro e da sua composição (como partículas de 
gelo, o que pode ser o caso no inverno), gotículas podem não se acumular. Em 
https://www.youtube.com/shorts/epq-OBoGg1E, vemos um vídeo acelerado em que 
limpadores de para-brisa não são usados, e ainda assim, nenhuma gotícula se acumula 


no vidro. 
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Figura 27: na India, um motorista dirigiu por nevoeiro denso sem acumular gotas em seu para-brisa. 


Descrição x 


Driving through dense fog in winter 


15 2.454 4 de jan. 
Marcações "Gostei" Visualizações 2024 
if 
15 
É @travelnatureATT 
Driving through dense fog in winter 
A Happiness - Sami Yusuf 
Outros videos semelhantes sao vistos em 
https://www.youtube.com/shorts/nGbXAtkiuPA e 


https://www.youtube.com/shorts/eKDV]imwHso. 
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12. O NEVOEIRO DEPOSITOU CRIATURAS NA ÁGUA? 


No X, um usuário (https://x.com/Preacher XRP/status/1874158109067010408) 


reclamou que trocou a água do cachorro e, nas horas seguintes a um nevoeiro, criaturas 


apareceram na cumbuca. 


Figura 28: postagem. 
XRP4 Preacher 
Preacher XRP 
This is my dog's water bowl. | dumped it yesterday and put fresh water. 
We had rain this morning. And a crazy fog for the past week. This has 
never happened before. I've never seen anything like this. Come on X do 


your thing someone tell me what the fuck this is! E. 
Traduzir post 


0:42/1:04 E bd) & 3 7 
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Isso provavelmente ocorreu porque, como descrito na postagem, o autor apenas jogou 
fora água da cumbuca (dumped) e a encheu novamente, sem lava-la, e haviam ovos de mosca 
preta na cumbuca, que continuaram nela e eclodiram na nova água. Para evitar que isso 


ocorra, lave a cumbuca de água sempre que for trocá-la. 
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13. O NEVOEIRO DEIXOU UM FILTRO DE AR PRETO? 


Uma postagem no X (https://x.com/WallStreetApes/status/1873929264954736878) 


traz uma usuária informando que seu filtro ficou preto após um nevoeiro. 


Figura 30: postagem em questão. 


Wall Street Apes @ ( inscrever-se ) sã 
@Wal|StreetApes 


Actual evidence: This American has been having “respiratory issues — Omg Check your HVAC 


since the fog started” in her area filters if you live where 
there's Fog! 


She just changed the filter in her air purifier recently, she checks it again 
because of all this fog and WOW 


“What in the actual, f*ck. Look at this filter, y'all. I've never pulled out a 
filter this dark in my life. This is not normal. It's black. Look at the new 


one. Oh my God, y'all. Oh my god. This is f*cking crazy” 


She says she’s had her windows open and it’s never looked like this 
before 


“Never in my life have | ever seen a filter like this. Never. | change these theskyisfalling3222 
all the time. | have a ton of them. This is bananas” 


This filter needs to be sent off and tested 


Porém, o filtro é um BNX TruFilter Furnace Air Filter, e é naturalmente dessa cor 


conforme visto em https://www.amazon.com/dp/BODPGSH147. 


Figura 31: filtro em questão. 
á BNX TruFilter 16x25x1 MERV 12 Odor Defense 
(1-Pack) AC Furnace Air Filter with Activated 
Carbon - MADE IN USA - Pleated Air 
ry | Conditioner HVAC AC Furnace Filters - 
cá TRUSS BS Removes Odor, Mold, Bacteria, Smoke 


eo Visit the BNX Store 


ER E 12 4.8 tok www v  Sratings | Search this page 


Activated Carbon + Odor Defense 


| 85% 


FREE International Returns v 


WS ee ye (5) ; BRL 342.88 Shipping & Import Fees Deposit to Brazil Details v 
Se ea f 30-day refund/replacement V 

* Ino a 

E 


Brand BNX 

Material Non-woven Polypropylene 
Product 15.68"L x 24.68"W x 0.75"Th 
Dimensions 

MERV Rating 12 

Compatible Air Conditioner, Furnace 


Devices 


V See more 


About this item 


e 16x25x1 MFRV 12 air filter renlacement for vour air conditioner. furnace or 
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14. HÁ UMA PATENTE PARA PRODUZIR NEVOEIRO? 


De fato, existem patentes para produzir nevoeiros. Como já abordamos inúmeras 
vezes, um dispositivo náo precisa funcionar para ser patenteado: há patentes para 


teletransporte (https://patents.google.com/patent/US20060071122A1/en) e viagem no 
tempo (https://patents.google.com/patent/US20090234788A1 /en). 


Além disso, esses dispositivos sequer seriam úteis nesses casos. A primeira 


patente é de 1928 (https://patents.google.com/patent/US1665267A/en) e produz névoa 


localmente, suficiente para preencher provavelmente um galpão, através de um aparato. 


Figura 32: aparato para produção de névoa. 


A segunda patente (https: //patents.google.com /patent/US2451019A/en) é de 1943, 


e também sofre das mesmas limitações. 
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Figura 33: aparato. 


Uma terceira patente (https://patents.google.com/patent/US1338343A/en) é de 1917 


e também sofre das mesmas limitações. 


Figura 34: terceira patente. 


Lrventors; 
ta”. aoa a 
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15. COMO SABER SE O NEVOEIRO É, DE FATO, ÁGUA? 


Há alegacóes de que o nevoeiro contém vacinas 


(https://x.com/buperac/status/1873808979996139635) ou nanotecnologia 
(https: //x.com/GuenthnerKelly/status/1873935473519059426/photo/2). 


Para saber se um nevoeiro é água, você precisará, primeiro, produzir um coletor de 
otvalho. Ele é feito usando uma rede, que captura partículas de água, e um cano que 


leva a um reservatório. 


Figura 35: coletor de orvalho. 


(a) 


Possuindo uma amostra, envie-a para um laboratório de espectroscopia 
(https://www.msesupplies.com/products /raman-spectroscopy-analytical-services). Então, 
compare o resultado com a curva conhecida da água 
(https: / /pubs.acs.org/doi/10.1021/ct501131j]). Isso pode ser útil, inclusive, para 


identificar poluidores em sua região. 
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16. CONCLUSÓES 


Assim, podemos concluir que a alegação de que o mundo todo está enfrentando 
nevoeiros, ou que dois terços dos Estados Unidos estão cobertos em nevoeiros é falsa. 
Desde o dia 25 de dezembro de 2024 até o dia 1 de janeiro de 2025, a incidência de nevoeiros 
nos Estados Unidos foi como esperada. O aspecto dos nevoeiros também foi 


exatamente como esperado, considerando imagens antigas de nevoeiros. 


Mais uma vez, estamos passando por um momento de histeria coletiva, em que um 
fenômeno completamente normal é visto como anormal por pessoas que nunca 


realizaram as observações com atenção. 


